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PART III 
Stores Purchase 


Health Services Department 
TENDER NOTICES 

(1) 
No. HT2-26315/13/DHS. 

26th April 2013. 
Sealed and superscribed competitive tenders are 
invited for the Resoling (Precured) of the following tyres 
with a minimum guarantee for 20000 k .m . 
Sl . No. Item required 

Qty. 
7 .50 Ⓡ 16 

100 Nos . 
6 .00 x 16 
185 /85 R16 

10 


50 


, 


Total Cost — 3,45,000 . 
EMD1 % . 
Cost of tender form — 700 + VAT. 

Last date and time of sale of tender forms — 
17 -6 - 2013 , 12 noon . 

Last date and time of receipt of tender forms 
17 -6 - 2013, 3 p . m . 

Date and time of opening of tender 
17-6 -2013, 4 p. m . 

The tenders should be addressed to State Health 
Transport Officer, Directorate of Health Services, 
Thiruvananthapuram . EMD should be in the form of 
Demand Draft addressed to Director of Health Services 
payable at SBT, Thiruvananthapuram . An agreement 
drawable in Kerala Government Stamp paper worth 100 
may also be enclosed with the tenders . Late tenders will 
not be accepted. 

The undersigned reserve the right to cancel the 
tender in unavoidable circumstances without stating any 
reason thereof. But the cost of tender forms will not be 
refundable at any rate . 


Intending tenderers may obtain the tender forms on 
application in their letter heads addressed to the State 
Health Transport Officer, Directorate of Health Services , 
Thiruvananthapuram . On production of cash receipt 

700 + VAT . The tender shall make their own arrangements 
to remit the cash at the counter of FW wing in working 
hours to get cash receipt. Duplicate copy of the form will 
also be issued on payment of * 400 + VAT per copy 
VPP/ IPO /DD /Postal stamps are acceptable towards the 
cost of tender forms. The Department is not responsible 
for postal delay if any in case of tender form obtained by 
post. VAT will be charged extra . 


ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ ടയറുകൾ 
റിസോൾ ചെയ്യുന്നതിന് അംഗീകൃത കമ്പനികളിൽ നിന്നോ 
വിതരണക്കാരിൽ നിന്നോ വ്യക്തികളിൽ നിന്നോ മൽസര 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ടയറുകളുടെ മിനിമം 
ഗ്യാരന്റി 20000 കി . മീ . 


കമ 
നമ്പർ 


ടയറുകളുടെ വിവരങ്ങൾ 


എണ്ണം 


7 . 50 X 16 
76. 00 X 16 
185 x 85 ആർ 16 


- 


10 


അടങ്കൽ തുക - Y 3,45, 000. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില - 3 700 + വാറ്റ്. 

ടെണ്ടർ ഫോമു ക ളുടെ വിൽപ്പന അ വ സാ നി ക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും - 17 - 6 - 2013 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

ടെണ്ടർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
17 - 6 - 2013 , 3 മണി. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 17 - 6 - 2013, 
4 മണി. 


12 165/ 80 R14 New Tyre 10 , 
13 165/80 R14 Tube 10 , 
- Total Cost Y 13 ,00 ,000 . 
EMD1 %. 
Cost of tender forms 3 2 , 000 + VAT. 

Last date and time of sale of tender forms 
24- 6-2013, 12 noon. 

Date and time of receipt of tender forms 
24-6- 2013, 3 p. m . 

Date and time of opening of tender forms 
24-6- 2013 , 4 p . m . 

Intending tenderers may obtain the tender forms on 
application in their letter heads addressed to the State 
Health Transport Officer, Directorate of Health Services, 
Thiruvananthapuiram . On production of cash receipt 
3 2 , 000 + VAT. The tender shall make their own 
arrangements to remit the cash at the counter of FW wing 
in working hours to get cash receipt. Duplicate copy of 
the form will also be issued on payment of 1 ,000 + VAT 
per copy VPP/ IPO /DD/ Postal Stamps will be acceptable 
towards the cost of tender forms. The Department is not 
responsible for postal delay if any in case of tender form 
obtained by post. VAT will be charged extra . 

The tenders should be addressed to State Health 
Transport Officer, Directorate of Health Services , 
Thiruvananthapuram . EMD should be in the form of 
Demand Draft addressed to Director of Health Services 
drawable at SBT, Thiruvananthapuram . An agreement in 
Kerala Government Stamp Paper worth * 100 may also be 
enclosed with the tenders. Late tenders will not be 
accepted . The selected bidden have to submit the sample 
before a team of officers at their costs as demand . 

The undersigned reserve the right to cancel the 
tender in unavoidable circumstances without stating any 
reason thereof. But the cost of tender forms will not be 
refundable at any rate . 

ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഹെൽത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെൻട്രൽ 
- വർക്ക് ഷോപ്പിലേക്ക് ടയറുകളും ട്യൂബുകളും വിതരണം 

ചെയ്യുന്നതിന് അംഗീകൃത കമ്പനികളിൽ നിന്നോ വിതരണക്കാരിൽ 
നിന്നോ വ്യക്തികളിൽ നിന്നോ മൽസര ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


താൽപ്പര്യമുള്ള വ്യക്തികളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ ടെണ്ടർ 
ഫോമിനായി ? 700 + വാറ്റ് എഫ്. ഡബ്ല . സെക്ഷനിലെ 
ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൽ അടച്ച് രസീത് ഉൾപ്പെടെ സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് 
ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസർ, ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, 
തിരു വ ന ന്ത പുരം എന്ന മേൽ വി ലാ സ ത്തിൽ അപേക്ഷ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


നിര ത ദ വ്യം തിരു വ ന ന്ത പുരം എസ്. ബി . റ്റി . യിൽ 
മാറ ത്തക്ക വിധത്തിൽ ഡി . ഡി . യായി എടു ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
ദർഘാസുകളോടൊപ്പം കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ 3 100 - ന്റെ 
മുദ്രപത്ര ത്തിൽ എഗ്രിമെന്റ് ടെണ്ടറിന്റെ കൂടെ സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 

കാര ണം കാ ണി ക്കാതെ ടെണ്ടർ നിര സി ക്കാ നുള്ള 
അധികാരം ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
ടെണ്ടർ ഫോമുകളുടെ വില തിരിച്ചു നൽകുന്നതല്ല. 


No. HT2 -26314/13/DHS . 

8th May 2013 . 
Sealed and superscribed competitive tenders are 
invited for the supply of the following Tyres and Tubes 
from Dealers / Agents /Individuals for a reputed brand 
originally fitted are original equipments in the vehicles. 
Sl . No . Item required Qty. Remarks 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ടയറുകളുടെ 
വിവരങ്ങൾ 


എണ്ണം റിമാർക്സിസ് 


50 Nos. 


| 2 


- 50 - 


50 


, 


7 .50 x 16 New tyre 
7 .50 x 16 Tube 
7 .50 x 16 Flap 
6.00 x 16 New tyre 
6. 00 x 16 Tube 
185 /65 R16 New Tyre 
185 / 65 R16 Tube 
215/ 75 R15 New Tyre 
215 /75 R15 Tube 
195 / 70 R15 New Tyre 
195/70 R15 Tube 


OE Brands 
the enclose 

proof to 
proove that 
the tyre /tube is 
originally fitted 

by vehicle 
manufacturers 
| (Proof to be 
enclosed in 

tenders) 


7 .50 X 16 ന്യൂ ടയർ 
7 .50 X 16 ട്യൂബ് 
7. 50 x 16 ഫ്ളാപ്പ് 
6. 00 x 16 ന്യൂ ടയർ 
6.00 x 16 ട്യൂബ് 
185 / 85 ആർ16 ന്യൂ ടയർ 
185/ 85 ആർ16 ട്യൂബ് 
215/ 75 ആർ15 ന്യൂ ടയർ 
215 / 75 ആർ15 ട്യൂബ് 
195 / 70 ആർ15 ന്യൂ ടയർ 
195/ 70 ആർ15 ട്യൂബ് 
165 / 80 ആർ14 ന്യൂ ടയർ 
165/ 80 ആർ14 ട്യൂബ് 


വാഹനനിർമ്മാതാക്കൾഅവരുടെ വാഹനങ്ങളിൽഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരി ക്കുന്നടയറുകൾആണെന്ന്തെളിയി ക്കുന്നതിനുള്ളരേഖകൾഹാജരാക്കേ ണ്ടതാണ്.അല്ലാത്തവസ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 


13 


11 


10 


, 


അടങ്കൽ തുക - 3 13, 00, 000. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില - 1 2,000 + വാറ്റ്. 

ടെണ്ടർ ഫോമു ക ളുടെ വിൽപ്പന അ വ സാനിക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും - 24- 6- 2013 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

ടെണ്ടർ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
24 - 6 - 2013 , 3 മണി. 


കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
ഹെമറ്റോളജി സെൽ കൗണ്ടറിലേക്ക് റീ ഏജന്റുകൾ സപ്പെ 
ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ നമ്പർ 
എസ്.2 - 2367/ 13/ HDS എന്ന് എഴുതിയിരിക്കണം. 

അടങ്കൽ തുക ? 12 ,09, 750 . 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില ? 2,157. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 13 - 6 - 2013 , 3 മണി. 

ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 
14 -6 - 2013, 5 മണി. 

- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 15 - 6 - 2013, 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 


- ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 24- 6 - 2013, 
4 മണി. 


താൽപ്പര്യമുള്ള വ്യക്തികളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ ടെണ്ടർ 
ഫോമിനായി 3 2,000 + വാറ്റ് എഫ്. ഡബ്ല . സെക്ഷനിലെ 
ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൽ അടച്ച് രസീത് ഉൾപ്പെടെ സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് 
ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസർ, ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, 
തിരു വ ന ന്ത പുരം എന്ന മേൽ വി ലാ സ ത്തിൽ അപേക്ഷ 
അയക്കേണ്ടതാണ്. 


നിര ത ദ വ്യം തിരു വ ന ന്ത പുരം എസ്. ബി. സി . യിൽ 
മാറ ത്ത ക്ക വി ധ ത്തിൽ ഡി . ഡി . യായി എടുക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
ദർഘാസുക ളോടൊപ്പം കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ? 100 - ന്റെ 
മുദപ്രത ത്തിൽ എഗ്രിമെന്റ് ടെണ്ടറിന്റെ കൂടെ സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

കാര ണം കാ ണിക്കാതെ ടെണ്ടർ നിര സിക്കാനുള്ള 
അധികാരം ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടറിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
ടെണ്ടർ ഫോമുകളുടെ വില തിരിച്ചുനൽകുന്നതല്ല. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരി 
ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി - 30 - 9 - 2013 . 

- ദർഘാസ് ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് 
അയക്കേണ്ടതുമായ മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 


Directorate of Health Services , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd.) 
Director of 
Health Services. 


TENDER NOTICES 


( 1 ) 


( 2 ) 
No, S2 - 2368/ 13 / HDS. 

22nd April 2013. 
Sealed tenders in the prescribed performa are invited 
for the supply of items required for Coagulometer for the 
Clinical Pathology Lab , Medical Collge Hospital, 
Kozhikode . 

Superscription tender Number — S2 -2368 /13/HDS. 
PAC 7 45,500. 
EMD - 1 %. 

Price of tender (in duplicate ) ST (Cash only /Money 
order) X 341. 

Date and time of close of sale of tender form 
13 -6 - 2013, 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender form — 14 -6 -2013 , 
5 p. m . 

Date and time of opening of tender - 15 - 6 - 2013 , 
12 Noon . 


No. S2- 2367/ 13/ HDS. 

30th April 2013 . 
Sealed tenders in the prescribed performa are invited 
for the supply of Reagents for Hematology Cell Counter 
to Medical College Hospital , Kozhikode. 

Superscription tender Number — S2 -2367/13 /HDS. 
PAC & 12, 09 ,750 . 
EMD - 1 %. 

Price of tender (in duplicate ) ST (Cash only /Money 
order ) { 2 ,157 . 

Date and time of close of sale of tender form 
13- 6 - 2013, 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender form - -14 - 6- 2013 , 
5 p. m . 

Date and time of opening of tender - 15 - 6 - 2013 , 
12 Noon . 

Date upto which the rates are to be firms — 30 -9 -2013 . 

Address of Officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode-8 . 


Date upto which the rates are to be firms— 30 - 9 - 2013 . 


Address of officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent 
The Superintendent, Medical College Hospital, 
Kozhikode - 8. 

മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, കോഴിക്കോടിന് 
കൊയാഗുലോമീറ്ററിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിവിധ സാധനങ്ങൾ 
സപ്ലെചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടർ അ യ യ് ക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ നമ്പർ 
എസ്.2 - 2368/ 13/ HDS എന്ന് എഴുതിയിരിക്കണം. 


ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരി 
ക്കേണ്ട തീയതി 30 - 9 -2013 . 

ദർഘാസ് ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് 
അയക്കേണ്ടതുമായ മേൽവിലാസം സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആശുപ്രതി, കോഴിക്കോട്. 


അടങ്കൽ തുക ? 45,500. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 341. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 13 - 6 - 2013, 3 മണി. 

- ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 14 - 6 - 2013, 5 മണി. 

ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 15 - 6 - 2013 , 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരി 
ക്കേണ്ട തീയതി 30 - 9 - 2013. 

ദർ ഘാസ് ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് 
അയയ്ക്കേണ്ടതുമായ മേൽവിലാസം- സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 


- (3 ) 
No. S2- 2369 /13/ HDS. 

30th April 2013 . 
Sealed tenders in the prescribed performa are invited 
for the supply of Reagents for Fully Automated 
Coagulometer to Medical Collge Hospital , Kozhikode . 

Superscription tender number — S2 -2369 /13 /HDS. 
PAC X 13, 47, 000 . 
EMD 10 %. 

Price of tender (in duplicate) ST ( cash only /Money 
order) { 2,384. 

Date and time of close of sale of tender form 
13 - 6-2013 , 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender form — 14 -6 -2013 , 
5 p . m . 

Date and time of opening of tender - 15- 6 -2013 , 
12 Noon. 

Date upto which rates are to be firms— 30 - 9- 2013 . 

Address of officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode- 8 . 
- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
ഫുള്ളിഓട്ടോമേറ്റഡ് കൊയാഗുലോമീറ്ററിലേക്ക് റീ ഏജന്റുകൾ 
സപ്ലെചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ നമ്പർ 
എസ്.2 -2369 /13/ HDS എന്ന്എഴുതിയിരിക്കണം. 

അടങ്കൽ തുക ? 13,47, 000. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില R 2,384. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 13 - 6 - 2013 , 3 മണി. 

ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 14 - 6 - 2013 , 5 മണി. 

ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 15 - 6 - 2013 , 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 


- (4 ) 
No. S2 - 2478/ 13 / HDS. 

30th April 2013. 
Sealed tenders in the prescribed performa are invited 
for the supply of Reagents required for Semi Automated 
Coagulometer to Medical Collge Hospital, Kozhikode. 

Superscription tender number — S2 -2478 / 13/HDS. 
| PAC 7 91, 960 . 
EMD - 10 %. 

Price of tender (in duplicate) ST (cash only/Money 
order ) X 454. 

Date and time of close of sale of tender form 
13-6 -2013 , 3 p. m . 

- Date and time for receipt of tender form - 14- 6 - 2013 , 
5 p. m . 

- Date and time of opening of tender - 15 - 6 - 2013 , 
12 Noon . 

Date upto which rates are to be firms— 30 -9 - 2013 . 

Address of officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Kozhikode- 8 . 

- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് 
സെമിഓട്ടോമേറ്റഡ് കൊയാഗുലോമീറ്ററിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള 
റീ ഏജന്റുകൾ സപ്ലെചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ 
സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ നമ്പർ 
എസ്.2- 2478/ 13 / HDS എന്ന് എഴുതിയിരിക്കണം. 

അടങ്കൽ തുക ? 91,960. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില ? 454. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 13 - 6 - 2013, 3 മണി. 

ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 14 - 6 - 2013, 5 മണി. 

- ടെണ്ടർ ഫോറം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
15- 6 - 2013, ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

- ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരി 
ക്കേണ്ട തീയതി - 30 - 9 - 2013. 

ദർഘാസ് ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് 
അയക്കേണ്ടതുമായ മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്. 


Medical College Hospital, 
Kozhikode. 


( Sd.) 
Superintendent. 


TENDER EXTENSION NOTICE 


No. SI /13237/2012 . 


9th May 2013. 


Sealed tenders in the prescribed proforma are invited 
for the supply of Treadmil Machine for Cardiology 
Department 1 No. ( TMT Machine) to Medical College 
Hospital, Kozhikode -8 . 


Superscription Tender Number should be specifically 
noted as SI / 13237/ 2012 . 


- Tender Cost Y 15,00,000 . 
EMD - 1 %. 

Price of tender ( ST Cash only /Money order ) 
3 2 , 611. 


Date and time of close of sale of tender 
20 - 6-2013 , 3 p . m . 


| Last date and time for receipt of tender - 21 - 6- 2013 , 
5 p . m . 


- 


Date and time for opening of tender 
22 - 6 - 2013, 12 Noon . 


Date up to which rates are to be firms— 31- 10 -2013. 


Address of officer from whom tender forms are to be 
obtained and whom tenders are to be sent — The 
Superintendent, Medical College Hospital, Calicut. 


- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
കാർഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ട്രെഡ്മിൽ മെഷീൻ 
( ടി . എം . ടി . മെഷീൻ ) വിതരണം ചെയ്യു ന്ന തിന് നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്നകവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ 
എസ്1 / 13237 /2012 എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


അടങ്കൽ തുക ? 15,00,000. 


നിരതദ്രവ്യം- 1 %. 
ടെണ്ടറിന്റെ വില ( നികുതിയടക്കം) - 2,611. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 20 - 6 - 2013, 3 മണി. 


-- ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
21- 6 - 2013 , 5 മണി. 


ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയ തിയും സമയവും 
22 - 6 - 2013 , 12 മണി. 


വിലനിര ക്ക് പാബ ല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട അ വ സാന 
തീയതി 31 - 10 - 2013. 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ടതുമായ 
വിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശു പ്രതി, 
കോഴിക്കോട്. 


Medical College Hospital, 
Kozhikode - 8 . 


(Sd .) 
| Superintendent. 


